جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 1040 رقم الصفحة من 1 إلى 6 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: متوسطة القعقاع للبنين 








1 | 1421911040002 _| ابراهيم خليل اسماعيل قدوري ا | 54 | 27 | 4 | 6 | مسل | 0 
2 | 121911040003 _| ابراهيم زياد طارق خضير________| 90 _ | 84 | 79 | 80 | نجج | 333 
3 | 1421911040004 _| ابراهيم هشام مدحت رؤوف _| 54 | 50 | 55 | 54 | نجج | 23 
4 | 1421911040006 | احمد علاء كاظم معيجل | 56 | 55 | 50 | 5 | نج | 21 
5 | 1421911040008 | احمد محمد مطرجبر______| 70 | اق | ا5 | 80 | نج | 262 
6 | 1911040011 | احمد هاشم حسن عاصي ا | 61 | 59 | 6 | 59 | نج | 24 
7 | 1421911040013 _| احمد وليد حسين مجيد ا | 60 | 50 | 50 | 62 | نجج | 222 
8 | 1421911040014 | اصيل فراس عبد الحسن علوان _ 1 | 50 | 86 | 30 | 53 | سس | 0 
9 | 1421911040016 | الكرار حسام ابراهيم صادق ا | 50 | ا6 | 6 | 62 | نجج | 24 
0 | 1421911040018 | امير سعد صبيج زيون | 53 | 59 | 26 | 68 | مس | 
1 | 11911040021 _| امير هيثم حامد ياسين | 5 | 76 | 35 | 55 | مس | 0 


يهم عباس فاضل عبید 5 | 8 | 6 | em | 5M‏ 
14 | 142111040024 | بركات طرق عبد الصن كاظم_ ‏ | 5 | ي 1 
6 | 1421911040025 | بلال سهيل نهم عبد | 60 

64 53 75 71 ناجح 


24 1421911040043 حسين احمد حسين علي 263 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


متوسطة القعقاع للبنين 


للعام الدراسي 2021/2020 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1040 رقم الصفحة من 2 إلى 6 


25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 


42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 





_ 1421911040050_| حسين رعد صبيح نعمة ا | 62 | 72 | 6 | 67ل 
_ 1421911040054 _| حسين علاء صباح طاهر ا | 50 | 56 | 50 | 69 __ 
_ 1421911040055_| حسين علاوي هليل احمد | 59 | 62 | 37 | 57 
_ 1421911040056_| حسين علي محمد فاضل ا | 50 | 50 | 4 | 5 _ 
_ 1421911040057 | حسين علي محمود شاكر ا | 54 | 51 | 39 | 60 ___ 
ن كرد | 57 )| 50 | 5 | 54 

_ 1421911040060 | حسين وهيب ابراهيم جميل ااا | 64 | 82 | 55 | 74 
1040061 “|| حمزة خالد سلمان داود ا | 50 | 51 | 32 | 34 _ 
| 5 | 5 | 5 | 42 __ 

5 | 28 | 5 | 5 | 


1421911040058 حسين كريم شعبان حمدان 
5 | حسين محمد كاظم عبد الرضا 





جح 
جح 


ناج 
ناج 
ناجح 
ناجح 


ا" 


| 1421911040067 | خطاب عمر كامل كريم | 57 | 50 | 28 | 50 | مسل | 
| 1421911040069 | ذو الفقار حيدر عبد الهادي صالح_____| 84 | 8 | 53 | 80 | ااج | 
| 1421911040070 | رسول وسام نصيف جاسم | 55 | 50 | 3 | 67 | مل 
| 00071 || رضاصلاح عمران مدب 0010000 |[ 50 | 56 | 54 | 53 | ااج | 
| 1421911040072 | رضافاضل عباس احمد | 50 | 50 | 39 | 51 | مل | 
| 1421911040084 | صادق احمد محمد ابراهيم_ 0000 | 61 | 67 | 59 | 69 | ناج | 
| 1421911040085 | صادق حكمت سلمان ناصر _____| 50 | 50 | 6 | 6 | نج | 
| 1421911040086 | صفاء حيدر عبد الستار عبد الرحيم__ | 42 | 34 | %9 | 50 | 

| 1421911040088 | عبد الحميد حمزة ماجد جاسم 0 | 53 | 67 | 54 | 67 | ناج | 
| 1421911040089 | عبد الله ماجد شاكر محمود | 72 | 68 | 72 | 64 | ااج | 
| 1421911040092 | عبد الله حميد اسماعيل حسين ___| 50 | 44 | 50 | 33 | مل 
_ 1421911040095 _| عبد الله عزت محمود عبد الحسين | | 68 | 70 | 57 | 62 | ااج | 
| 1421911040097 | عبد الله فرحان طربوش محمد ____| 54 | 58 | 57 | 6 | اج | 

60 54 41 67 مكمل 


1421911040098 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 






269 
225 


211 
275 


298 


213 


256 
227 


241 
276 


257 
230 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


متوسطة القعقاع للبنين 


للعام الدراسي 2021/2020 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1040 رقم الصفحة من 3 إلى 6 





49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 


62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 


72 





9 | عبد الوهاب سنان عبد الوهاب اسماعيل _ | _ 63 | 84 | 56 | 65 _| نل 
0 | عدنان رائد عدنان ناوي _ ااا | 69 | 74 | 67 | ا5 | لل 
71 | علاء علي ستار عبد الجبار | 52 | 52 | 5 | 37 
2 | علي اسماعيل ابراهيم محمود | ص | 2 | 82 | 74 | تم 
3 | علي الرضا سعد عدنان جويج | 51 ]| 5 | 26 | 5 
| 55 | 55 | 54 | 6 | نم 
ا 60 | 64 | 73 | 6 | نه 
| 5 | 5 | 70 | 8&0 | نا 


0 | علي رائد رحيم كاطع 


6 | علي حسين كاظم جلاب 


له 0 





جح 
جح 


1 


جح 
جح 
جح 


جح 


| 1421911040115 | علي عبد الحسين هنيدي رسن 0 | 71 | 44 | بيه | 67 | سمش | 
| 1421911040116 | علي عبد الوهاب علي عبد الوهاب____ | 65 | 62 | 57 | 74 | ني 
| 1421911040117 | علي عقيل عباس حسين ااا | 66 | 50 | 50 | 61 | نج 
| 1421911040119 | علي فؤاد طارق عبد | 53 | 50 | 31 | 52 | مل 
| 1421911040120_| علي فكرت عيد الله كريم ا | 75 | 71 | 58 | 69 | ناج 
| 1421911040122 | علي قاسم عبد شريق ا | 50 | 52 | 33 | 0 | مط 
| 1421911040125_| علي مقداد عبد الستار جبار ا | 77 | 75 | 62 | 56 | نج 
| 1421911040126 _| عمار عبد الرحيم حسين زهيان _ ا | 50 | 50 | 50 | 50 | نج 
| 1421911040127_| عمار ياسر علي نافع اا | 64 | 69 | 52 | 55 | نج 
| 1421911040132 | كامل احمد كامل كريم ا | 63 | 4 | ا1ك5 | 62 | سمش | 
| 1421911040133_| كرار عبد الجبار لفتة درويش ا | 53 | 50 | 55 | 67 | ااج 
| 1421911040134 _| كرار عزت سلمان ناصر ا | 63 | 55 | 50 | ا6 | نج 
| 1421911040140 | مؤمل اكرم رحيم غاوي ______| 50 | 62 | 72 | 52 | نج 
57 50 74 66 ناجح 


1421911040143 


مؤيد عماد عدنان ياسين 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 


268 
261 


318 


224 


213 


264 


258 
227 


273 


270 
200 
240 


225 
209 
2036 
247 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


متوسطة القعقاع للبنين 


للعام الدراسي 2021/2020 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1040 رقم الصفحة من 4 إلى 6 





73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 


92 
93 
94 
95 
96 





1421911045 
1421911040146 
1421911040148 
14219111 
1421911040153 
142191104054 
1421911045 
1421911040156 
1421911040160 
1421911040163 


1421911040184 


محسن محمد عبد الحسن ساير 
محمد الصادق سعد عدنان جويج 
محمد حسن هادي جواد 


محمد صادق تحسين علي هليل 


73 | 68 | 5 | 77 | تجح 
| 61 | 4 | 4 | 5 
ا 6 | 5 | 5 | 6 | نسح 
| 5 | 69 | 22 | 63 __ 

| محمد صفاء نجم مجيد 0000 | 6 | 84 | 58 | 83 | تم 
68 | 5 | 0 | 71 | نه 
| 56 | 5 | 33 | 8 
62 | 5 | 5 | 50 | نه 
| 71| 64 | 5 | 69 | نم 
| 6 | 71 | 59 | 0 | نم 







0 


جح 
جح 


جح 
جح 


ج 
0014 | محمد ناصر سوادي عبد انبي | 63 | 50 | 341 | 2 | س 
| 0165 إمصدهدي طصة كمس 0 | 5 | 5 | 72 | ص | س 
| 9017 | محمد وليد حسين مجيد ا | 52 | 64 | 67 | 62 | e‏ 
| 1421911040169 _| محمد يعقوب مصدسيتيتهم ‏ | 59 | 5 | 5 | 0 | سا 
:910017 | ملم عباس سلما تاصر ‏ | 5 | 3 | 0 | 52 | u‏ 
| 6072 | مصطفى ركان اموري عبد انرشا ____| 50 | 5 | 66 ]| 61 | سا 
| 074 | مصطفى ئر محمد علي صر | 55 | 35 | 727 | 72 | سا 
| 2191040176_| مصطفى صطام صانج فرحان ____| 5 | إ4 | | 42 | سا 
| 77 | مصطفى سمير كظم مصين ‏ | 5 | 3 | 4 ”| س 
075 |إهصطفى صباح عبد القدي سعيد ‏ | 50 | 78 | 60 ]| 63 | ا 
| 0190 إمصطقى علاء محمد علي | 50 | 5 | 42 | 5 | سسا 
091 | مصطفى علي تمر على | 34 | 51 | 5 | 6 | سا 
| 12 |إهصطفى قادر عبد اله كظم ‏ | 71 | 8 | 6 | ® | س 
50 32 33 50 مكمل 


مصطفى ماهر علاوي داود 


برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 


263 


236 


291 
240 


212 


254 
265 


265 
214 


215 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1040 رقم الصفحة من 5 إلى 6 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة القعقاع للبنين 


oTO‏ ا ا 











101 
102 نور الدين ضياء عادل سكران 280 
3 | 1421911040196 _| نور الدين علاء جعفر جاسم | 54 | 42 | 57 | 55 | مسل | 0 
4 | 1421911040197 _| نور حردان محمد عبد الله | 50 | 38 | 51 | 57 | مس | 0 
5 | 1421911040198 _| هاشم اركان عباس حسن _ 0 | 54 | 80 | 39 | 74 | مسل | 0 
6| 1421911040199 | ياسر عامر خلف حسن ___| 50 | 71 | 79 | 78 | نج | 28 
7 | 1421911040200 | ياسر عامر موسى سندال_______| 61 | 86 | 76 | 8 | نج | 321 
8 | 1421911040201_| ياسر علي ياس خضير____| 50 | 52 | 3 | 68 | مسل | 0 

9 | 1421911040202 _| ياسرعمارحمزةحبيب _____| 38 | 37 | 27 | 50 | 
0| 1421911040203 _| ياسر عمار قاسم رحيم __| 50 | 50 | 31 | 5 | مسل | 
1 | 1421911040205 _| حيدر جبار حاتم سالم | 50 | 30 | 38 | 5 | مسل | 0 
2 | 1421911040207 _| ياسين عزيز ياسين عداي 00000 | 50 | 41 | 25 | 5 | مس | 0 

3 | 1421911040208 _| يوسف حسين كامل سلوم | 42 | 38 | 23 | 31 | 
114 313 

57 59 36 50 مكمل 


5 | 1421911040211 | يوسف عبد الرسول جدعان محيسن 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 1040 رقم الصفحة من 6 إلى 6 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 







المديرية : الرصافة الثانية 


ون اشبة انوي 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركل 


